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UCHWAŁA nr 19/306 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 
z dnia 20 lipca 1964 r. 


w Sprawie określenia warunków korzystania z urządzeń do 
zacpatrywania ludności w wodę oraz obowiązku utrzymania 
instalacji wodociągowej w stanie zdatnym do użytku, 


Na podstawie art. 55 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 25 stycz- 
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. nr 29, 
poz. 172) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. 
o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. nr 11, poz. 72) 
oraz $ ł zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 
6 maja 1963 r. w. sprawie wytycznych dotyczących warun- 


ków korzystania z urządzeń wodociągowych i utrzymania ` 


ich w stanie zdatnym do użytku (Monitor Polski nr 40, 
poz. 199) — Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Katowicach uchwala, co następuje: 


1. Ustala się warunki korzystania z urządzeń do zaopa- 
trywania ludności w wodę oraz obowiązki dostarczających 
i pobierających wodę w zakresie utrzymania instalacji wo- 
dociągowej w stanie zdatnym do użytku — zgodnie z za- 
łącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Przepisy o których mowa w pkt 1 — obowiązują od 
dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Katowicach. 

3. Wykonanie uchwały porucza się Wydziałowi Gospodar- 


ki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydziałowi Rolnictwa 
i Leśnictwa. 


S. Stańczyk 


J. Ziętek 
Sekretarz Prezydium 


Przewodniczący Prezydium 


Załącznik do uchwały nr 19/306 
Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach z dnia 
2 dnia 20 lipca 1964 r. 


Warunki korzystania z urządzcń do zacpatrywania ludności 
w wodę oraz obowiązek utrzymania instalacji wodociągowej 
w słanie zdatnym do użytku. | 


$ 1. Ilekroć poniżej jest mowa: 
1) o ustawie, odnosi się to do ustawy z dnia 17 lutego 


1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. nr 11, 


poz. 72), 


2) o dostawcy wody, należy przez to rozumieć przedsię- 
biorstwa lub zakłady wodociągów i kanalizacji podległe 
radom narodowym, a na terenie gromad również spółki 


wodne, kółka rolnicze lub inne zrzeszenia eksploatujące 
urządzenia do zaopatrywania w wodę, 


3) o odbiorcy wody, rozumie się przez to każdą osobę fi- 
zyczną lub prawną pobierającą wodę z urządzeń wodo- 
ciągowych, przeznaczonych do zaopatrywania ludności 
w wodę, 


4) o właścicielu nieruchomości, należy przez to rozumieć 
również użytkownika, zarządcę lub administratora nie- 
ruchomości albo osobę uprawnioną do działania w ich 
imieniu. 


$ 2. 1. Dostawca wody ma obowiązek utrzymywać prze- 
kazane mu do eksploatacji urządzenia wodociągowe w sta- 
nie zapewniającym stały dopływ wody do instalacji od- 
biorców. Do urządzeń wodociągowych zalicza się również 
sieć wodociągową z połączeniami domowymi (nierucho- 
mości) do zaworu głównego ža wodomierzem lub miejscem 
przeznaczonym na jego umieszczenie. 


2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek konserwowania 
i utrzymania w należytym stanie wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, zaczynającej się od zaworu głównego za wo- 
domierzem lub miejscem przeznaczonym na jego umieszcze- 
nie. l 

3. Najemca lokalu (budynku) ma obowiązek utrzymywać 
w należytym stanie instalacje wodociągowe znajdujące się 
w zajmowanym przez niego pomieszczeniu, a przede wszyst- 
kim dbać o szczelność instalacji i zapobiegać wszelkiego 
rodzaju przeciekom i marnotrawstwu wody. 


$ 3. 1. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci 
wodociągowej należy do dostawcy wody i następuje na 
wniosek i koszt właściciela nieruchomości. Połączenie wy- 
konuje dostawca wody po wybudowaniu przez zaintereso- 
wanego odbiorcę wody własnym kosztem podłączenia do- 
mowego (nieruchomości), które po oddaniu do użytku prze- 
chodzi na własność i konserwację dostawcy wody. Dostar- 
czenia wodomierza, jak również jego wymiany — na uza- 
sadniony wniosek odbiorcy wody — dokonuje dostawca 
wody na swój koszt. 

2. Zainstalowania wodomierza, jego konserwacji i kon-. 
troli działania dokonuje dostawca wody. Za pierwsze za- 
instalowanie wodomierza, bez kosztów jego zakupu, do- 
stawca wody pobiera opłatę ustaloną w obowiązującej ta- 
ryfie, z wyjątkiem przypadku określonego w $ 15 i innych 
przypadkach uregulowanyca odmiennie w przepisach szcze- 
gólnych. . 

3. Dostawca wody dokonuje sprawdzenia wodomierzy w 
terminach określonych obowiązującymi przepisami. Nieza- 
leżnie od tego na wniosek odbiorcy wody — dostawca do- 
konuje sprawdzenia wodomierza gdy zachodzi taka po- 
trzeba. Jeżeli wodomierz wykazał przy sprawdzeniu błędy 
przekraczające granice dopuszczone przez Główny Urząd 
Miar — koszt sprawdzenia ponosi odstawca wody; w prze- 
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ciwnym razie koszt sprawdzenia obciąża wnioskodawcę. Do- 
stawca wody może żądać, by odbiorca wody przed spraw- 
dzeniem wodomierza złożył ustaloną w taryfie kwotę na 
pokrycie kosztów sprawdzenia. Jeżeli wodomierz: wykazał 
wadę, wpłacona kwota podlega zwrotowi. 


4. Właściciel nieruchomości odpowiada za uszkodzenie lub 
zniszczenie wodomierza, jeżeli nastąpiło to z jego winy, np. 
przez dopuszczenie do zamarznięcia wodomierza. Dostawca 
wody winien w takich przypadkach żądać zwrotu kosztów 
naprawy i legalizacji wodomierza na podstawie sporządzo- 
nego protokółu uszkodzenia, względnie zniszczenia oraz ra- 
chunku za naprawę i legalizację wodomierza. 


$ 4. 1. Dostawca wody nie może bez ważnej przyczyny 
usunąć urządzeń służących do doprowadzenia wody. Nie 
może bez ważnych przyczyn również wyłączać dopływu 
wody, ani też powodować -w inny sposób utrudnień w po- 
bieraniu wody przez odbiorcę. 
2. Do ważnych przyczyn wyłączenia dopływu wody zali- 
. cza się: 
1) brak wody w ujęciu, 
2) zanieczyszczenie wody w sposób niebezpieczny dla zdro- 
wia, 
3) pożar i potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydran- 
tów pożarowych, 
4) konieczność przeprowadzenia naprawy urządzeń wodo- 
ciągowych, np. w skutek awarii, 
5) braki w instalacji grożące niebezpieczeństwem, np. za- 
laniem budynku wodą, 
6) przerwa w zasilaniu urządzeń wodociągowych w energię 
elektryczną. ` SA 


3. Dostawca wody obowiązany jest w przypadku plano- 
wanej przerwy w dostawie wody — powiadomić odbiorców 
równocześnie o przybliżonym terminie wstrzymania i po- 
nownego uruchomienia dostawy. 


4. Dopływ wody do odbiorców winien być uruchomiony 
natychmiast po ustaniu przyczyny wyłączenia dopływu. 


$.5. 1. Wszelkiego rodzaju naprawy urządzeń wodocią- 
gowych powodujące wstrzymanie dopływu wody do od- 
biorców — powinny być w miarę możności wykonywane 
w porze, w której odbiorcy zużywają najmniej wody. 


2. Naprawy urządzeń wodociągowych zasilających w wodę 
ważne obiekty przemysłowe, jak również naprawy urządzeń 
magistralnych tłoczących wodę do miast, osiedli i gromad 
za pomocą istniejących wedociągów grupowych — winny 
być rozpoczęte natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia 
i prowadzone bez przerwy, aż do czasu ich usunięcia. 


$ 6. Dostawca wody obowiązany jest zabezpieczyć wszyst- 
kie urządzenia wodociągowe pozostające w jego eksploatacji 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przed nastaniem pory 
zimowej dostawca wody winien zabezpieczyć urządzenia 
przed zamarznięciem. 


$ 7. 1. Właściciel nieruchomości powinien przeznaczyć od- 
powiednie pomieszczenie na umieszczenie w nim wodomierza 
i utrzymywać je stale w porządku i czystości. W przypadku 
braku takiego pomieszczenia w nieruchomości — wybudować 
należy studzienkę wodomierzową. Koszt przystosowania po- 
mieszczenia piwnicznego do umieszczenia w nim wodomie- 
rza, lub koszt wybudowania studzienki wodomierzowej — 
obciąże właściciela (inwestora, zarządcę) budynku. Warun- 
ki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia na wodo- 
mierze, określają przepisy rozporządzenia Ministrów .Bu- 
downictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9 paździer- 
nika 1956 r. w sprawie urządzeń instalacji R: 
i kanalizacyjnej (Dz. U. nr 48, poz. 216). 

2. Klucze od pomieszczeń, w których znajdują się wodo- 
mierze, powinny być przechowywane przez dozorcę, a w ra- 
zie braku dozorcy — u osoby upoważnioaej do tego przez 
właściciela nieruchomości. 

3. W każdej nieruchomości powinna być umieszczona w 
sposób trwały tabliczka informująca o miejscu przechowy- 


DZIENNIK URZĘDOWY WRN W KATOWICACH 


Nr 10/50 


wania tych kluczy i o numerze telefonicznym pogotowia 
wodociągowego. 


4. O każdym zauważonym uszkodzeniu wodomierza wła- 
ściciel nieruchomości obowiązany jest niezwłocznie powia- 
domić dostawcę wody. 


$ 8. Właściciel nieruchomości powinien zabezpieczyć wew- 
nętrzne urządzenie wodociągowe przed działaniem mrozu. 
Przed nastaniem mrozu należy w szczególności usunąć wodę 
ze studzienek wodomierzowych, zabezpieczyć studzienki i 
pomieszczenia przez naprawę uskodzonych ścian i przez 
zabudowę brakujących okien i drzwi, założyć brakujące 
pokrywy w studzienkach i izolację ocieplającą instalacje 
wodociągowe przechodzące przez kondygnacje nieocieplone 
oraz odwodnić przewody sieci letniej i zamknąć: zawory 
ogrodowe i działkowe. 


$ 9. Dostawca wody upoważniony jest do przeprowadzenia 
kontroli urządzeń i instalacji wodociągowej odbiorców wody. 
Upoważnieni do tej czynności pracownicy dostawcy wody 
legitymujący się pisemnym upoważnieniem —- uprawnieni 
są do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc, w któ- 
rych znajdują się, urządzenia, pomiędzy godzinami 8,00 
i 18,00, a gdy zwłoka może spowodować szkodę w urządze- 
niach dostawcy lub w nieruchomości — o każdej porze. 


$ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawiadomić 
dostawcę wody o zamierzonej przebudowie lub rozbudowie 
wewnętrznej sieci lub instalacji wodociągowej. 


$ 11. Odbiorca wody i najemcy lokali (budynków) w za- 
sadzie uprawnieni są do pobierania wody z wodociągu przez 
całą dobę. Jeżeli jednak dostawca wody z powodu okreso- 
wych braków wody nie może tego warunku dotrzymać 
z powodu niedoboru wody — winien ustalić godziny, w cza- 
sie których zapewniony będzie dopływ wody do odbiorców. 


$ 12. Po otrzymaniu od dostawcy wody — wiadomości, że 
dopływ wody z ważnych przyczyn zostanie na czas okre- 
ślony wstrzymany — odbiorca wody powinien zawiadomić 
o tym bezwłocznie wszystkich najemców lokali korzysta- 
jących z domowych instalacji wodociągowych. 


$ 13. 1. Dostawca wody ma obowiązek dokonywania raz 
na miesiąc odczytów wodomierza i przedstawienia od- 
biorcy wody miesięcznych rachunków za pobraną wodę. 


2. Dostawca wody może odstąpić od odczytywania wodo- 
mierzy i przedstawiania odbiorcom rachunków za pobraną 
wodę w okresach miesięcznych w przypadkach, gdy koszty 
związane z miesięcznym cyklem odczytywania wodomierzy 
i wystawiania rachunków są niewspółmiernie duże w sto- 
sunku do kwot rachunków. W przypadkach takich dostawca 
wody może wyznaczyć jej odbiorcom stałe miesięczne za- 
liczki na poczet należności za pobraną wodę i przeprowadzać 
rozliczenie na podstawie odczytów wodomierzy w okresach 
kwartalnych. 


$ 14. 1. Dostawca wody wystawia rachunek za dostar- 
czoną wodę, biorąc za podstawę wskazania wodomierza. W 
razie niemożności dokonania odczytu wodomierza w okre- 
ślonym miesiącu, dostawca wody może wystawić rachunek 
zaliczkowy, przyjmując za podstawę obliczenia średnie zu- 
życie wody w ostatnich 3 miesiącach, z zaznaczeniem na 
ruchunku, że wymieniona w nim kwota ma charakter za- 
liczki. W razie wystawienia rachunku w wyjątkowym przy- 
padku za okres dłuższy niż za 2 miesiące — dostawca po- 
winien na wniosek odbiorcy rozłożyć mu zaległą należność 
na kilka rat miesięcznych (3—6 rat). Wystawienie rachunku 
zaliczkowego w tym przypadku nie może następować w dwu 
po sobie następujących miesiącach. W drugim miesiącu 
należy ustalić zużycie wody na podstawie odczytu wodo- 
mierza. 


2. Zużycie wody u odbiorców, u których z uzasadnionych 
przyczyn nie zainstalowano wodomierzy — ustala dostawca 
wody, kierując się obowiązującymi normami zużycia wody 
(zarządzenie nr 149 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 


Nr 10/50 


oi 


14 października 1955 r. w sprawie ustalenia tymczasowych | 


norm zużycia wody przez odbiorców nie posiadających za- 
instalowanych wodomierzy). Zużycie wody przez jej od- 
biorców na terenie miast i osiedli może być ustalane w ten 
sposób najwyżej przez dwa miesiące. Przed upływem tego 
okresu należy zainstalować wodomierz. W ten sam sposób 
ustala się również zużycie wody w razie stwierdzenia, że 
zainstalowany wodomierz nie działał lub fałszywie wska- 
zywał pobór wody w określonym czasie. 

3. Okresy czasu, za które zużycie wody przez jej od- 
biorców w gromadach może być ustalone według zasad 
podanych w ust. 2 — wyznaczają organy do spraw gospo- 
darki komunalnej oraz organy Wydziału Rolnictwa i Leś- 
nictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej — za- 
leżnie od tego, który z tych resortów zarządza wodocią- 
giem w danej gromadzie. Dla poszczególnych powiatów 
i gromad mogą być wyznaczone różne okresy. 


$ 15. 1. Jeżeli na jednej nieruchomości podłączonej do 
sieci wodociągowej znajdują się odbiorcy wody różnych 
kategorii, np. odbiorcy zużywający wodę dla celów gospo- 
darstw domowych i odbiorcy zużywający ją dla innych 
celów, w szczególności dla celów przemysłowo-wytwórczych, 
np. zakłady produkcji wody gazowej, mleczarnie, pralnie — 
należy zainstalować oddzielne wodomierze dla tych kate- 
gorii odbiorców. W stosunku do odbiorców objętych kon- 
tyngentowaniem wody — zainstalowanie odrębnych wodo- 
mierzy jest obowiązkowe. Jeżeli z jednego podłączenia ko- 
rzysta więcej odbiorców objętych kontyngentowaniem wody 
— każdy z nich powinien posiadać zainstalowany wodomierz 
kontrolujący rozbiór wody. 

2 Jeżeli ten sam odbiorca pobiera na różne cele wodę 
podlegającą opłacie według różnych stawek — dopuszczalne 
jest na wniosek i koszt odbiorcy wody — zainstalowanie 
odrębnych wodomierzy na odgałęzieniach sieci wewnętrz- 
nej dla pomiarów wody pobieranej na poszczególne cele. 
W przypadku tym koszt zakupu wodomierzy dodatkowych 
oraz ich zainstalowania pokrywa odbiorca. 


3. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach kilku odbiorców 
pobiera wodę mierzoną wspólnym wodomierzem — dostawca 
może określać zużycie wody przez poszczególnych odbiorców 
szacunkowo, kierując się normami zużycia, o których mowa 
w § 14, ust. 2, przy czym ustalona ilość zużytej wody przez 
wszystkich odbiorców nie może przekraczać ilości wody 
wykazanej przez wodomierz wspólny. Rachunek dla po- 
szczególnych odbiorców wystawia dostawca wody według 
stawek obowiązujących w stosunku do poszczególnych ka- 
tegorii odbiorców. 


$ 16. Dostawca wody może doliczyć w rachunku za wodę 
— koszt doręczenia rachunku w wysokości opłaty pocztowej 
za list polecony, jeżeli ma inną siedzibę niż odbiorca wody. 


§ 17. 1. Odbiorca wody ma obowiązek regularnego uiszcza- 
nia należności za zużytą wodę na podstawie doręczonezo 
mu przez dostawcę wody rachunku. Rachunek jest płatny w 
ciągu 5 dni od doręczenia. Niezależnie od tego, od wszystkich 
odbiorców wody powinny być pobierane stałe opłaty mie- 
sięczne za wodomierze w wysokości ustalonej uchwałą pre- 
zydium rady narodowej, któremu podlega bezpośrednio do- 
'stawca wody. Wysokość stałych opłat za wodomierze po- 
winna być tak skalkulowana, aby opłaty te pokryły koszt 
własny konserwacji, regulacji i legalizacji wodomierzy oraz 
bieżących ich napraw oraz koszt zużycia wodomierzy. 


2. Opłaty powinny być zróżnicowane w zależności od 
wielkości wodomierzy. 


3. W razie nieuregulowania rachunku w ciągu 5 dni — 
dostawca wody doręcza odbiorcy wody upomnienie o za- 
płatę należności w ciągu jednego tygodnia z zastrzeżeniem, 
że po bezskutecznym upływie tego „terminu nastąpi przy- 
musowe ściągnięcie należności w drodze egzekucji admi- 
nistracyjnej. 


$ 18. Przy zawieraniu umowy lub przy przyjmowaniu 
zleceń w sprawie dostarczenia wody — dostawca wody po- 
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winien przedstawić jej odbiorcy zarządzenie Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej określające warunki korzy- 
stania z urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę oraz 
obowiązek utrzymania instalacji wodociągowej w stanie 
zdatnym do użytku, a odbiorca pisemnie potwierdzić, że 
zapoznał się z treścią zarządzenia i przyjmuje wynikające 
z niego obowiązki. 


$ 19. Ustala się specyficzne warunki dostarczania wody 
przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali- 
zacji w Katowicach jako głównego dostawcę wody na rzecz 
przedsiębiorstw (zakładów). wodociągów i kanalizacji, do- 
starczających wodę bezpośrednio odbiorcom, jak następuje: 


1. Wodociągi tranzytowe zaopatrujące w wodę miasta 
lub powiaty (osiedla, gromady) — zarządzane są przez Wo- 
jewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i fi- 
gurują w jego majątku trwałym. 

2. Odgałęzienia od rurociągów tranzytowych, jeśli zaopa- 
trują w wodę zakład lub zakłady przemysłowe — należą 
od miejsca podłączenia z ciągiem tranzytowym do miejsca 
gdzie zainstalowany jest zawór za wodomierzem — do Woje- 
wódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W 
tym przypadku wodomierz zależnie od warunków tereno- 
wych winien w miarę możności znajdować się w pobliżu 
granicy nieruchomości zakładowej. 


3. Odgałęzienia od rurociągów tranzytowych zaopatrujące 
w wodę zakłady pracy oraz ludność, albo tylko ludność — 
choćby tylko za pomocą zdrojów ulicznych, albo na któ- 
rych zainstalowane są hydranty — należą do przedsię- 
biorstw (zakładów) rozdzielczych miejskich, powiatowych, 
osiedlowych lub gromadzkich. W tym przypadku główny 
dostawca wody zainstaluje w pobliżu punktu podłączenia 
z ciągiem tranzytowym — wodomierz kontrolujący rozbiór... 
wody przez przedsiębiorstwo (zakład) rozdzielcze — na wa- 
runkach ogólnych, ustalonych w niniejszym zarządzeniu dla 
odbiorców wody. 


4. Wodociągi magistralne głównego dostawcy wody zao- 
patrujące w wodę miasto, osiedle lub gromadę, stanowiące 


„końcówki systemu grupowego zaopatrzenia w wodę — na- 


leżą od granicy miejscowości do lokalnego dostawcy wody 
(przedsiębiorstwa lub zakładu rozdzielczego). W powiatach, 
w których działają powiatowe przedsiębiorstwa wodno-ka- 
nalizacyjne jako przedsiębiorstwa rozdzielcze — granica 
miejscowości równoznaczna jest z granicą powiatu. Wodo- 
mierze o których mowa w ust. 3 powinny być zainstalo- 
wane na granicy miasta, powiatu, osiedla, gromady. 


5. Obowiązek budowy, utrzymania i konserwacji stu- 
dzienek wodomierzowych oraz odgałęzień od rurociągów 
magistralnych prowadzących od zasuwy za wodomierzem 
w kierunku odbiorcy wody — należy do przedsiębiorstw 
(zakładów) rozdzielczych lub do zakładów przemysłowych. 


6. Odczyty wodomierzowe powinny być dokonywane przez 
głównego dostawcę wody wspólnie z przedsiębiorstwem 
(zakładem) rozdzielczym w uzgodnionych między sobą mie- 
sięcznych terminach. 


7. Wysokość opłaty za wodę dostarczoną przez głównego 
dostawcę wody bezpośrednio konsumentom oraz opłaty za 
wodę dostarczoną przez głównego dostawcę przedsiębior- 
stwom (zakładom) rozdzielczym — ustalane będą osobną 
uchwałą Prezydium WRN w miarę nastania potrzeby.  . 


8. Stałe opłaty za wodomierze o których mowa w $ 17 — 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
powinno pobierać od wszystkich jego odbiorców wody, w 
tym też od przedsiębiorstw (zakładów) rozdzielczych. 


9. Inne przepisy niniejszego zarządzenia, których nie ure- 
gulowano odmiennie-w niniejszym $, stosuje się do Woje- 
wódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tak, 
jak do innych dostawców wody, a do przedsiębiorstw (za- 
kładów) rozdzielczych tak, jak do innych odbiorców wody. 


$ 20. Podane wyżej warunki obowiązują od dnia ogło- 
szenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej. 


Str. 40 DZIENNIK URZĘDOWY WRN W KATOWICACH | Nr 109 


WARUNKI PRENUMERATY 


DZIENNIKA URZĘDOWEGO © 
DJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH 


ma rok 1965 


W 


Prenumeratę należy zgłosić pisemnie do dnia 15 grudnia 1964r. 
W zgłoszeniu prenumeraty należy podać datę wpłaty należności za prenumeratę. 


Opłata za prenumeratę roczną wynosi 18 zł ze skorowidzem. 
Opłata za prenumieratę półroczną wynosi 10 zł bez skorowidza. 


Należność za prenumeratę oraz za poszczególne egzemplarze wpłacić należy do Narodowego 
Banku Polskiego — III Oddział Miejski w Katowicach na konto nr 420-94-336/2, cz. 15, dz. 7, 
rozdz. 3 — Prezydium WRN w Katowicach — Wydział Budżetowo-Gospodarczy. 


Specjalnych rachunków nie wysyła się. 


Redakcja i Administracja Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej — Prezydium Wojew. Rady Narodowej 
Katowice, ul. Jagiellońska 25, I p., pok. 252 — tel. 359 


ODBIORCA: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 


Prenumerata roczna ze skorowidzem — zł 18. 

Cena pojedyńczego egzemplarza do 4-ch stron druku — zł 0,90 

przy większej ilości stron — o 0,30 zł więcej od każdej druko- 

wanej strony. 

Ceny ogłoszeń: cała strona — zł 240, 3/, strony — zł 210, 1/o gtr. 

— zł 165, 1/4 strony — zł 90, 1!/g strony — zł 60, za wiersz mm 1 

szp. — zł 2,70, za układ tabelaryczny dolicza się 100%. 

Ogłoszenia o zagubieniu dokumentów — ryczałt zł 9. 

Należność za prenumeratę kierować należy: Narodowy Bank 

Folski — III Oddział Miejski w Katowicach — konto nr 7 
420-94-336/2, cz. 15, dz: 7, rozdz. 3 — Prezydium WRN w Kato- 
wicach — Wydział Budżetowo-Gospodarczy 


Cena zł 0,90 Kzg I - 1910 - 7, 10. 64 - B-5 - 1600 - A1 druk, 60 g 


